Tuba 


11. Lacrimosa; Pie Jesu: 

Chorale Variations & Expansion (7 part form) 
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58 P™ letUamente fit. ^ fluente e mellifluo 










K)J 








■ 








V.TI 


68 


4 



i 


T 

J- 




quasi J = 66 
3 

i i 5 


rit. a nuovo tempo J = 72 rit 

3 15 2 



























Arupio 






























































































Tuba 


11. Lacrimosa; Pie Jesu 


2 


sostenuto 


Third chorale variatiori 
mosso fluente 

2 








































